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Produits utilis a bles ! 

Le Paraquat à 0,800 Kg de M.A»/Ha; permet une action rapide mais de 
faible durée ( 3 semaines à un mois), La sensibilité du maïs à ce produit exige des 
appareils très bien réglés et équipés de dispositifs protecteurs „ 

L 1 Amétrvne j cette nouvelle Triazine, homologuée à la dose de 2,400 Kg 
de M.A/lïa. s'applique sur les mauvaises herbes au stade 4-5 feuilles. Elle détruit 
ou limite les dicotylédones les plus répandues dans le Sud-Ouest ainsi que les 
graminées annuelles. 

Le Tri nuron est un produit dérivé de l'urée actuellement en 
expérimentation. Absorbé par les feuilles et par les racines, sa persistance dans le 
sol ne dépasse pas quatre mois, A 2,5 Kg de M,A./Ha; son action est sensiblement 
la même que celle de l'Ainétryne avec l'avantage de limiter la végétation du liseron 
et des ronces.. 


Le Fénoprop est à base d'acide 2,4,5 TP, Sous forme d'ester 
butylglycol et à la dose de 1,2 Kg de MJL./Ha. il détruit ou contrôle biens prèles, 
ronces , gesse tubéreuse, liserons, chardons; 


Dans tous les cas et pour bien mouiller les adventices à détruire, il est 
nécessaire d'utiliser des quantités d'eau assez importantes, de l'ordre de 600 
à 1000 litres/Ha, 

La technique des " traitements dirigés permet ainsi de desherber le maïs, 
non plus en fonction de la sélectivité des produits mais par leur efficacité sur 
les espèces à détruire. 
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